Za spokój duszy $. p. 


reżysera 


zmarłego dnia 13 sierpnia 1953 r. w Warszawie 


odprawiona zostanie 


Msza swieta 
w Krakowie w kościele Najśw. Marii Panny przy ołtarzu 
Cudownego P. Jezusa Ukrzyżowanego w poniedziałek 
dnia 7 września 1953 r. o godzinie 7% rano. 


O czym zawiadamia Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
brat z rodziną. 


